Zofia z Reissow 


LHŁUFILKA 


wdowa po profesorze medycyny 


przeżywszy lat 85, po ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami, 


zasnęła w Panu, dnia 8 czerwca 1987 roku. 


Odprowadzenie Zmarłej z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


w poniedziałek 15 czerwca br. o godzinie 13.30, o czym zawiadamiają pozostawieni w głębokim żalu: 


DZIECI, WNUKI, PRAWNUKI I RODZINA 


Msza swieta żałobna 


odprawiona zostanie w poniedziałek 15 czerwca 1987 roku o godzinie 12.00 w kościele OO. Kapucynów. 


